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Unterrichtung 

durch den Bundesrat 


Zweites Gesetz zur Neuordnung von Selbstverwaltung und Eigenverantwortung in 
der gesetzlichen Krankenversicherung (2. GKV-Neuordnungsgesetz - 2. GKV-NOG) 
- Drucksachen 13/6362, 13/6731, 13/7264, 13/7569, 13/7660- 


hier: Zustimmungsversagung gemäß Artikel 84 Abs. 1 des Grundgesetzes 


Schreiben des Präsidenten des Bundesrates an den Bundeskanzler - mit Abdruck an die 
Präsidentin des Deutschen Bundestages: 


Der Präsident 

des Bundesrates Bonn, 16. Mai 1997 


An den 

Herrn Bundeskanzler 


Betr.; Zweites Gesetz zur Neuordnung von Selbstverwaltung und Eigenver- 
antwortung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(2. GKV-Neuordnungsgesetz - 2. GKV-NOG) 


Der Bundesrat stellt fest, daß das Gesetz seiner Zustimmung bedarf. 

Der Bundesrat hat in seiner 712. Sitzung am 16. Mai 1997 beschlossen, dem 
vom Deutschen Bundestag durch Beschlüsse vom 20. März 1997 und vom 
15. Mai 1997 verabschiedeten Gesetz gemäß Artikel 84 Abs. 1 des Grundge- 
setzes nicht zuzustimmen. 

Für den Fall, daß das Gesetz nicht zustimmungsbedürftig sein sollte, hat der 
Bundesrat mit der Mehrheit seiner Stimmen beschlossen, Einspruch gemäß 
Artikel 77 Abs. 3 des Grundgesetzes einzulegen. 


Professor Dr. Kurt Biedenkopf 
Vizepräsident 
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